Inż. ZBIGNIEW 


BARYCK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ 


przeżywszy lat 56, po długiej i ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 19 października 
1979 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Ra- 

kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

w piątek 26 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


| ŻONA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek 26 bm. o godz. 8.30 
w kościele parafialnym św. Szczepana. 


M.P.U.K. 
Punkt Usług Pogrzebowych Mr 1 
Kreków, ul. Rakowicha ال‎ D. Z. 5755/79 — 30 
Telefon 147-76 
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